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TOKAT REŞADİYE DE JANDARMAYA HAİN PUSU 
7 ŞEHİT.. 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 7 Aralık 2009 


Tokat'ın Reşadiye ilçesinde teröristlerce 
jandarma ekiplerine düzenlenen saldırıda 7 askerin şehit olduğu, 3 
askerin yaralandığı bildirildi. 


Reşadiye Kaymakamı Cihangir Güler, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı 
dış bir karakolda, rutin devriye faaliyeti sırasında askerlerin pusuya 
düşürüldüğünü, bu saldırı sonucunda 7 askerin şehit olduğunu, 3 askerin 
yaralandığını bildirdi. 

Yaralı askerlerden birinin uzman çavuşu olduğunu, birinin de durumunun ağır olduğunu 
aktaran Kaymakam Güler, saldırının hangi örgüt tarafından gerçekleştirildiğine dair şu an 
bilgi veremeyeceğini belirtti. 


Kaymakam Güler, “Acımız çok büyük” diye konuştu. 


Bu arada, yaralı asker Emrah Mandıralı ile uzman çavuş Yusuf Oztürk'ün Niksar 
Devlet Hastanesine kaldırıldığı, uzman çavuş Öztürk'ün burada ameliyata alındığı öğrenildi. 


Bu arada, çatışmanın olduğu bölgede yoğun sis olduğu bildiriliyor. 


Bölgede en son 90'lı yılların sonlarına doğru çatışma yaşanmıştı. 
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